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Die Handbiicher sollen in erster Linie dem Kaufmann und In-dustriellen ein geeignetes Hilfsmittel bieten, sich rasch ein wohl-begriindetes Wissen anf denGebieten derHandels- nnd der Industrielehre, der Volkswirtscllaft und des Rechtes, der Wirtschaftsgeographie und der Wirtschaftsgeschichte zu erwerben, wie es die erhohten Anforderungen des modernen Wirtschaftslebens erfordern. Aber auch alien Volks-wirtschaftlern und Politikern sowie den Verwaltungs- und Steuerbehorden wird die Samrnlung willkommen sein, da sie in ihr die so oft notigen zuverlassigen Nachschlagewerke iiber die verschiedenen kaufmannischen und industriellen Fragen finden werden.
TIlA   TCi«P'niTlfhl<st,iriA     Von Hutteningenieur Oskar Shnmersftach.  Mit 92 Abbild. AJLV  Juxo^iiAuuuomc.    [X u> 322 s j ^ g   1906> Q^ M 7 20, in Leinw. geb. M 8.—
„. . . Der Verfasser hat es mit groBem Geschick verstanden, iiberall nur das Wesent-liche zu. "bringen, der technische Teil ist knapp und klar geschrieben; in dem wirtscliaft-lichen Teil sind die statistischen Angaben sorgfiiltig so ausgewahlt, daB sie ein mOglichst vollstandiges Bild geben. Seinen Hauptwert wird das Buch ala Nachschlagewerk haben."
(Zeitschrift des Tereins deutscher Ingenieure.)
„ . . . Es liifit sich nicht leugnen, dafi der Gedanke, deui das Buch seinen Ursprung verdankt, ein durchaus gesunder und entwicklungsfiihiger ist, und daJB der Verfasser es verstanden hat, den an und fur sich sproden, nicht leicht zu behandelnden Stoff nicht nur in durchaus sachlicher, sondern auch in anregender "Weise zu bearbeiten. Das Btich ist ein wichtiges Hilfsmittel im wirtschaftlichen Kampf."
(Krit. Tierteljalirsbericlit iiber die Berg- u. Huttenmaiiii. «. Yerwandte Literatur.)
Einfiihrung in die Elektrotechnik.
Mit 445 Abbildungen.    [YI u. 464 S.]    gr. 8.    1908.   Geh. M 11.20, in Leinw. geb. M 12.—
Das Buch. bezweckt eine Einfuhrung in die physikalischen Gruudlagen sowie die wesentlichsten technischen Arbeiten und Leistungen dor Elektrotechnik. Den.Ausgangs-punkt der Darstellung bilden die naturwissenschaftlichen Erschekmngen, welche in der Elektrotechnik zur Anwendung kommen, und es war das besondere Bestreben des Verfassers, diese m5glichst ohne Benutzung mathematischer Pormeln und unter besonderer Berilck-sichtigung der Idstorischen Entwicklung so klar wie irgend denkbar vor Augen zu filhren.
„ . . . Sowohl dem kaufmannisch gebildeten Industriellen wie dem Ingenieur, der einen tfberblick zu erwerben wilnscht, wird das Buch eine brauchbare Handhabe dazu bieten. Der Stoff wird so vortrofflich behandelt, dafi der Leser eine klare Vorstellung von den Gruncl-bedingungen und Schwierigkeiten erhalt."          (Praktisclier Maschlnen-Konstrukteur.)
,,l?ur Leute, welche, ohne Techniker zu sein, sich fur die Elektrotechnik interessieren, ist dieses Buch wohl das beste, vielleicht das einzige, welches geeignet ware, diesen Ein-blick in das groBo Gebiet der Elektrotechnik zu gewahren, da es sehr wenig Eormoln und Berechnungen bringt und auch die wenigen nicht allzu grofie rnatheinatische Vorkennt-nisse erfordern."                                                                                     (Stah I und Kisen.)